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point infinimenl voisin de cette surface pris dans le premier milieu.
II resuite de ce que nous venons de voir que le plan d!incidence
contient aussi la direction du champ dans le deuxieme milieu,

c'est-a-dire le premier element de la ligne de forces.

Soient a4 et ou les angles que font avec la norm ale a la surface
de separation les directions du champ dans le premier et dans le
second milieu 5 ce sont Y angle d3 incidence et Vangle de refrac-
tion; on a, d'apres la relation (i),

Ainsi, quand une ligne de forces traverse la surface de separation
de deux dieieclriques, la composante tangent ielle du champ
rfeprouve pas de discontinuite.

Occupons-nons maintenant des com'posantes normales.

Supposons d'abord que le champ tombe normalement a la sur-
face de separation; la composante tangentielle etant nulle dans le
premier milieu, est nulle aussi dans le second d'apres la rela-
tion (2); done le champ est aussi normal a la surface dans'le
deuxieme milieu. Decrivons an tour du point considere P une sur-
face infiniment petite. En vertu du principe d'action de milieu, la
relation cherchee ne pent dependre que de ce qui se passe a 1'in-
terieur de cette petite surface; elle ne depend pas? en particulier,
du rajon de courbure de la surface de separation; pour les meines
valeurs Kj et K2 des pouvoirs indueteurs specifiques, y( du champ

Fig. 38.

dans le premier milieu, .p,, p2 des densites cubiques, on doit avoire et qui contient la direction du champ en unc-
